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Wieland Vilter: Maximale Effizienz für 
die Photovoltaikanlage 


Vilter Solar optimiert den Wirkungsgrad der 
Solarmodule optimiert und verhilft zu hohen Erträgen 


Vilter Solar setzt neue Maßstäbe in der Effizienz von Photovoltaikanlagen. 


Durch innovative Technologien und fachkundige Beratung hilft das 
Unternehmen Kunden, den Wirkungsgrad ihrer Solarmodule zu 
maximieren und somit optimale Erträge zu erzielen. 


Die Experten von Vilter Solar haben sich der Aufgabe verschrieben, 
den Wirkungsgrad von Solarmodulen zu optimieren. Sie entwickeln 
maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen 
Gegebenheiten jeder Immobilie zugeschnitten sind. Wieland Vilter, 
Geschäftsführer des Unternehmens, betont: “Der Schlüssel zu hohen 
Erträgen liegt in der sorgfältigen Planung und Ausführung jeder 
Anlage.’ Die Fachleute setzen dabei auf modernste Technologien und 
umfassendes Know-how, um jeden Quadratmeter Dachfläche 


optimal zu nutzen. 
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Was beeinflusst den Wirkungsgrad von 
Solarmodulen? 


Der Wirkungsgrad von Solarmodulen wird von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst. Ein tiefes Verständnis dieser Einflussfaktoren 
ist entscheidend, um die *Leistungsfähigkeit* einer 
Photovoltaikanlage zu optimieren. 


Technische Faktoren: 


1. *Zellentechnologie*: Monokristalline, polykristalline oder 


Dünnschichtzellen 


2. *Modulkonstruktion*: Qualität der verwendeten Materialien und 
Fertigungsprozesse 


3. *Temperaturverhalten*: Leistungsabfall bei hohen Temperaturen 


Die Wahl der richtigen Zellentechnologie spielt eine entscheidende 
Rolle. Monokristalline Zellen bieten den höchsten Wirkungsgrad, 
sind aber auch kostenintensiver. Polykristalline Zellen stellen einen 
guten Kompromiss zwischen Effizienz und Kosten dar. 
Dünnschichtzellen eignen sich besonders für Anwendungen mit 


begrenztem Platzangebot. 


Die Modulkonstruktion beeinflusst nicht nur die Effizienz, sondern 
auch die Langlebigkeit der Anlage. Hochwertige Materialien und 
präzise Fertigungsprozesse minimieren Verluste und gewährleisten 


eine konstante Leistung über viele Jahre. 


Das Temperaturverhalten ist ein oft unterschätzter Faktor. Mit 
steigender Temperatur sinkt der Wirkungsgrad der Module. Vilter 
Solar setzt daher aufinnovative Kühlkonzepte, um die Leistung auch 


an heißen Sommertagen zu optimieren. 


Umweltfaktoren: 


- ?Sonneneinstrahlung*: Intensität und Dauer des Sonnenlichts 


- *Verschattung*: Teilweise oder vollständige Abschattung der 
Module 


-*Verschmutzung*: Ablagerungen auf der Moduloberfläche 
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